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Prenatale screening 


Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN 

SPORT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Den Haag, 6 juli 2016 

Hierbij bied ik u het advies van de Gezondheidsraad aan over het 
voorgenomen onderzoek naar de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als 
eerste prenatale screeningstest bij trisomiëen (Down, Patau en Edwards)\ 

Na de zomer zal ik uw Kamer hierover nader informeren. 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

E.l. Schippers 


^ Raadpleegbaar vla www.tweedekamer.nl 


kst-29323-103 
ISSN 0921 -7371 
's-Gravenhage 2016 


Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 29 323, nr. 103 





